TOSHIBA 


東芝冷凍冷蔵庫家庭用 

取扱説明書 

形名 

GFt-NF 256 N 



♦このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買いあば 
いたださまして、まことにありがとラご 
ざいました。 

♦この商品を安全に正しく使用していただ 
くために、お使いになる前にこの取扱説 
明書をよくお読みになり十分に理解して 
<ださい。 

♦お読みになったあとは、いつち手元にお 
いてご使用ください。 

♦保証書を必ずお受け取りください。 
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安全上のごま意 


必ずお守りください 


•お使いになる人や他の人へのを喜、財産への損喜を未然に防止するための安全に関ずる重大な内容を記載していまず。 
つざの内容（表示•図記号）をよく理解してか5本でをお読みになり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 

■ 

1図記号の説明 

A 警告 

"取り扱いを誤った場合、使用者び死こまたは 
重傷（*1)を負うことび想定される内容- 
を します。 

0 

禁止 

Q は、禁止（してはいけないこと）を示します。 
具体的な禁止内容は、図記号の中やおくに絵や 
文章で指示します。 

么ま意 

"取り扱いを誤った場合、使用者び傷害 （*2) 

を負うことび想定されるか、または物的損害 
(*3) の発生び想定される内容’’を示します。 

• 

強制 

•は、強制（必ずすること）を示します。 
具体的な強制内容は、図記号の中やおくに絵や 
文章で指示します。 

*1: 重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、 
後遺症び残るをのおよび治療に入院-長期の通院を要するをのをさします。 

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさします。 

*3: 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる}広大損害をさします。 

A 

注意 

公は、注意を示します。 

具体的な注意内容は、図記号の中やおくに絵や 
文章で指示します。 


0 


引乂しやすいらのは入れない 

ェー テル.ベンジン.アル コー ル. 


目宁蔵な卜 薬品. LP ガスなどは爆発し、 
" 事故の原因になります。 


0 



公警告 

を 


ドアにぶ！5さがったり、乗ったりしない 

倒れたり、ドアびはずれたり、 ； 

手をはさんだりして、けびを 
する原因になります。 ilWIi な、, 


C お手入れのときは、電源プラグを抜く 

感電やけびの原因になります。手びめれている 
でヴた とさは、よくふいてから電源プラグを抜さ差し 
抜く して < ださい。 


〇 電源は交流10 0 V で、定格1己 Am 上の 
コンセントを単独で使用する 

100 V - 延長コードの使用、タコ足配線は火災•感電の 
]5 A 政上原因になります。 


分解•改造•修理をしない 

vi / 火災•感電•けび•やけどの原因になります。 
分解禁止修理はお H い®げの販売店に 「つ"呼气1 


ご連絡ください。 


0 医薬品や学術試料は入れない 

家庭用冷蔵庫では、温度管理の 
ぉ iS ^ ih 厳しいものは保存でさません。 \ 





〇 電源プラグはコードび下向きになるよ 
うに差し込む 

強制コードに無理びかかったりして、火災•感電の 
原因になります。 


C 異常時や故障のとさは、電源プラグを 
抜さ運転を停止する 

づぅグを 火災•感電-けび-やけどの原因になります。 
抜く 修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。 


湯気のかかる所や、水のかかる所へは 
vS / 据えつけない 

水気禁止火災-感電の原因になります。^ Ik 0ミ^ 


C 長期間使用しないときは、電源プラグ 

を抜く ド2响、 

づ-グを 絶縁劣化による漏電乂災の J 

S く 原因になります。 


感 

水かけ 
禁止 


本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、乂災-感電の原因になります。 






0 

腐敗食品 
食べない 


異臭がしたり変色した食品は食べない 

食中毒や病気の原因になります。 
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つづぐ… 


A 警告 


0 

使用禁止 


可燃性 スプレーを 近くで使わない 


弓 I 火して火災の原因になります。 



C 庫内'打を交換するときは、電源プラグを 
抜< 

プラグを 抜かずに行なうと感電の原因になります。 

抜< 


0 傷んだコードや電源プラグ•コンセント ^ 電源プラグを抜くときは、プラグを持 
の差し込みがゆるいときは使用しない ^って抜く 

使用禁止火災•感電の原因になります。 プラグをコードを持って抜くと、破損し、火災•感電の 

持つて抜く原因になります。 



電源プラグのほこりは定期的に取る 

絶縁不良になり、火災の原因になります。 


〇 庫内なは指定の定格のらのを使用する 

指定外のものを使うと火災の原因になります。 


プラグを 
ふ< 



艦 


0 上に水など液体の入った容器や重いらの 
を置かない 

些止こぼれた水などで電気絶縁び悪くなり、火災-感電 
の原因になります。また、ドアの開閉などで落下 
し、けびをする原因になります。 


〇 電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による火 
根元まで災の原因になります。 

差し込む 


〇 リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管す A 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の 

る時に幼児が閉じ込め5れる恐れびある W 姆置をする 

パッキン 場合、ドアパツ夺ンをはずす 転倒防止振動により転倒し、けびを 

はずす幼児び開じ込められ事故の原因になります。 するする原因になります。 


® 湿気の多い所や、水気のある所で使う 
ときは、アース（接地）および漏電ブ 
ァ-ス線を レーカーを 取り付ける 

取り付けないと、漏電したときに火災.感電の 
原因になります。 


0 電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で巧しつけない 

束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、火災•感電の原因になり 

な ih 东9 〇 


〇 ガスもれびあったときは、冷蔵庫や電 
源プラグに触れず窓を開けて換気する 

換気する■気接点の火花で引火*発し、火災‘けび‘や 
けどの原因になります。 I - て一1 nnrnn 
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安全上のご注意…つづき 


A 注意 


〇 

据類与る 


巧が丈夫で水平な所に据えつける 

不安定な所は転倒してけびをする原因になります。 



0 

貯蔵禁止 


冷凍室にビン類を入れない 

中身び凍って割れ、けびをする原因になります 



0 食品は棚より前に出さない 

ビン類などび引っ掛かって落下し、けびをする原 
因になります。 



0 ダブルボトルポケットの前列には、底まで入 
5ないボトル類は入れない 

な.ビール大ビンなどを無理に入れると、ドア開閉時 
^ に落下し、けびをする原因になります。 




冷蔵庫底面には手や足を入れない 

鉄板などで、けびをする原因になります。 


接触禁止 



〇 引き出しドアを閉めるときは、八ンドル 
を巧して閉める 

八ンドルド'ア®上面を持って閉めると、指をはさんでけびを 
を押すする原因になります。 


めれ手 
禁止 


冷凍室の食品や容器（金属製）には、め 
れた手で触れない 

低温のため凍傷の原因になります。 



〇 ドアを開閉するときや、他の人び冷蔵庫 
に触れているときは、ドアで指をはさま 
強制ないか確認する 

ドアのすさ間に指をはさみ、けびをする原因にな 
0ます。 


〇 運搬するときは、背面上部と前面下部の jC \ 傷付きやすい巧の上では、冷蔵庫下部の 

運搬用取っ手を持つ vJv 夺ャスター(車輪)は使用しない 

取っ手を取っ手を持たないと、手びすべってけびをする 使用な 止床に傷をつける原因となります。 

持つ原因になります。 移動するときは保護用の板などを敷いてください。 
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冷媒について 

現在、多くの冷蔵庫で使用されている冷媒は、フ□ン類（不燃性）ですが、この冷蔵庫の冷媒及び断熱材には、就ヒ水 
素を使用しています。炭化水素は、地球温暖化に与える影響が少ない、地球環境にやさしい物質ですが、天然ガスの一 
種で可燃性です。 

冷媒は冷媒回路に密封されており、通常はもれ出すことはありません。 

么警告 

0 運搬*据えつけ-お手入れのときに背面-側面などの冷媒回路を 
傷つけない 

冷媒回路を傷ついた場合、冷媒びもれ出し、発火•爆発の原因になります。 

ブな U 傷ついた場合は下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修理 
ご相談センター r 證0120 -1048-41) にご連絡ください。 

1.窓を開けて室内の換気を充分に行う。（換気扇を使用しないでください。） 

2.火気や電気製品の使用を避ける。 



〇 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据えつけ 
る （6 ページ参照） 

すき間をあけて冷媒びもれた場合、滞留し、発火•爆発の原 
おえつける因になります。 


0 修理は、修理巧術者 m 外しない 

冷媒回路に傷をつけると発火-爆発の原因に 
な11_ なりよ 9 〇 

^ 修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。 


0 庫内で電気製品を使用しない A 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す 

冷媒びわれた場合、発火•爆発の原因になり 放置し、冷媒びわれると、火気による発乂- 

止ます。 強制爆発の原因になります。 


5 











据えつけか 5 食品を入れるまで 


A 警告 1 

/ TN 運搬-据えつけ-お手入れのときに背面-側面などの冷媒回 
路を傷つけない 

を媒回路を傷ついた場合、冷媒びもれ出し、発乂 •爆発の原因になります。 

傷^けない傷ついた場合は下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修 
理ご相談センター r 證 0120 -1048-41) にご連絡ください。 

1. 窓を開けて室内の換気を充分に行う。（換気扇を使用しないでくだ 
さい。） 

2. 火気や電気製品の使用を避ける。 

V 

冷蔵庫の周囲はす 
V き間をあけて据え 

すき間を つける 

据 fSS る冷 5 某びちれた場合、ミ帯 
留し、発火-爆発の原 
因になります。 

J 


1場所の選びかた 


• 熱気-直射日光の当た5なし、所に置く 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

• 周囲にすさ間をあける 

すさ間び少ないと冷却力び低下し、電気代のムダに 
なります。 

♦冷蔵庫び壁などに触れ、振動音びしたり、壁材など 
び変色するので、少し離してください。 



2 アースの しかた 


次の場所で使うとさは、アース（接地）および漏電ブレ 
一力一を取り付けてください。 

♦地下室など湿気の多い所 

♦±間*洗い場の床など水気のある所 

♦ その他湿気の多い所や水気のある所 

そのほかの所でち万一の感電事故防止のために、アース 

(接地）することをおすすめします。 

アース（接地）および漏電ブレーカーの取付工事（有料) 
は、お買いあげの販売店にご相談ください。 


接続してはいけない所 

水道管やガス管（爆発や弓 I 火の危険びあります。) 
電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険です。) 


コンセントにアース端子がある場台 

アース線（付属していません）を使い、背面下部の 
アース線取付用ねじに接続してください。 



( アース端子がない場台 , 

お買いあげの販売店に依頼し、 D 種接地工事（有料) 
をしてください。 
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冷蔵庫を固定ずる 


必ず、ドアの平行度の調節をしてください。 


♦巧がじゆうたん•畳-フ□ーリング-塩化ビニール製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色ずることがありま 
ずので丈夫な板を敷いてください。 


A 冷蔵庫を安定させる 

I 左ちの調整足を矢印方向に回して、調整足を床につけてください。 


n 平行度を調整する 

し ♦据えつけ後食品を入れてからドア下びりび生ずることびありますので、据 
えつけてから4〜已曰後に再度、ドアの平行度を調整してください。 



扉び左下びりにレ 
なります。 


ち側の調整足を 
矢印方向に回し 
てください。 
(調整足を下げる） 




9前面グリルを所定の位置に取り付ける 



• 万一の地震にそなえて 

輯倒を防ぐため、背面にある左ちのリヤ八ンガーに鎖やベルト 
(別売品：部品コード9000703 0) などを通し、丈夫な壁やほ 
に固定してください。 

転倒防止ベルトはお買いあげの販売店にご相談ください。 


リヤ八ンガー 



転倒防止 
ベルト 
(別売） 


冷蔵庫を運乾させる 


♦電源プラグは据えつけ直後、コンセントに入れることができまず。 

♦最初はプラスチックのにおいびしますび、冷えると消えます。 


庫内をふさ 



プラグを単独のコンセ 
ントに入れ 



冷えていない食品やアイスクリーム 
は、3〜4時間後 0 


冷えてか5入れる 


な 



已食品を入れる 


さまず 



熱いわのは庫内の温度び上び 
ります。 


包む 



乾燥やにおい移りを防 
ざます。 


ずさ間をあける 



詰めすざると冷気の循 
環び悪くなります。 


棚の手前に 



水分の多い食品を奥に置 
くと凍ることびあります。 

























































































食品の財蔵場所 


♦温度表示は周囲温度30む、食品を入れずにドア 
を閉め温度び安定したとさに測定した値です。 



チルドとは？- - - 

約ぴ C 近辺の温度帯（食品び凍る直前の温度）をいいます。ほとんどの食品は塩分や糖分などの成分び含まれ 
ており、日むよりかし低い温度で凍ります。 

※水分の多い食品（豆腐など）は凍結することびあります。また、野菜や果物は低温傷害で変質することびあ 
ります。 


自動霜取りについて 


この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。 

内蔵された冷却器（外部から見えません）に付いた霜は、タイマーとヒーターのはたらさで自動的に霜取りされま 
す。また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 

JIS (日本工業規格）では、霜取り時の;令凍負荷温度（食品温度）の上昇は己む政下と規定されています。 
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庫内の溫度調節 


冷凍室-冷蔵室 


普段は「中」の位置で。なお、強く冷やしたいとさは「強」側へ、冷えすざるとさは「弱」側へ。 


冷蔵室温度調節つまみ 




「中」より2〜3む 
高くなります。 


約3〜6む 


「中」より2〜3で 
低くなります。 


をず室温度調節つまみ 


弱 

中 

強 

「中」より2〜3む 
高くなります。 

約一18〜一20で 

「中」より2〜3で 
低くなります。 


>表の温度は、周囲温度30で、食品を入れずにドアを開 
め、温度び安定したとさに測定した値です。 


チルドルーム-野菜室 


冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。 

お知!5せ次のようなとき冷蔵室-チルドルーム-野菜室の食品び凍結することがあります。 

•冬など、周囲温度び日む下のとさ。各温度調節を「弱」にすると幾分凍りにくくなります。 
•温度調節び「強」のとさ。「中」にわどしてください。 

•水分の多い食品（豆腐•野菜など）をチルドルーム•冷蔵室の奥に置いたとき。 


庫内温度の計り方 



冷蔵庫は、 」 IS に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますび、庫内の温度は冷 
蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割 
前後び水分であるため、比熱び大さく、その温度は空気のように大さく変化はしませ 
ん。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化のかない食品温度の測定びでさませ 
ん。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を 
発売しています。ご購入の際はお買いあげの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段 
の棚の中央に約]日日 ml の水を入れた容器を置さ、感温部を水中に3時間程度浸してお 
きますと、食品におい温度び得られます。 
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冷蔵室 



お名表示位置 


冷蔵室ドア表面に表示しています。 


野菜室 



お原百し、 •食品は容器の高さより上に入れないで < ださい。 

ドアび確実に閉まらなくなり、露び付く原因になるだけでなく、冷気われにより冷えび弱くな 
る原因になります。 

•野菜から出た水分や水などが容器の底にたまることがあります。 

水びたまったときは、布で而きとってください。 

•野菜の量や種類によっては、野菜容器に露が付くことがあります。 

露び付いたときは、布で而さとってください。 
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冷凍室 



お願い 


ストック容器に入れる食品は、 r 収納上限ライン」より上に出ないようにしてください。 

ドアを閉めたとき、スライドケースに当たりドアび閉まらなくなるため、冷えび悪くなったり、露 
や霜び付くだけでなく、破損の原因にわなります。 



収納上 限ライン 

収納上限ラインより 
上に出た食品 




氷のつくりかた 


イ水位線まで水を入れ、製氷皿ふたを 
I セットずる 

水び多いと氷び離れにくくなります。 



製氷皿をアイスボックスの上に置く 

スライドケース左側にセットされたアイスボックス 
の上に置かないと、製氷時間び長くなったり、ドア 
の開閉により水びこぼれることびあります。 


3 スライドケースを奥に巧し込んでか!5、 
ドアを閉める 

スライドケースを引さ出したままでドアを閉めると、 
水びこぼれる原因になります。 




む原頁し、 • 製氷皿を図の方向に曲げないでください。 

製氷皿び割れることびあります。 

• アイスボックスで氷をつくらないでください。 

アイスボックスび割れます。 
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付属品の取りはずしかた 



取りはずしかた 取り付けかた 

チルドケースを取り出してから、チ i チルドケースを取り出した後、 n チルドルーム天井板の奥を持ち 
ルドルーム天井板の奥を持ち上げ I チルドルーム天井板を斜め上か し 上げなびら押し込み、突起を冷 
て、突起を冷蔵庫背面の穴からはず ら押し込み、本体左ちにあるレ 蔵庫背面の穴に差し込む。 

して、手前に引さ出し、斜め上に取 ールに通す。 

り出す。 
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♦取り付けかたは、取りはずしの逆の順唐で。 



取りはずしかた 


取り付けかた 


イドアを引さ出し、スラ 
I イドケースを斜め上に 
取り出す。 



2 ドアを持ち上げなびら ドアを止まるまで引さ出し、さらに持ち上げ 

引き出して、床の上に なびら引き出して、ストック容器を取り付け、 

置さ、ストック容器を ドアを持ち上げなびら押し込み閉める。次に 

斜め上に取り出す。 再び、ドアを止まるまで弓 I さ出し、スライド 

ケースを斜め上から水平に押し込み、ドアを 
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お手入れ 


⑩ 

分解禁止 


分解-改造-修理をしない ^ 

火災•感電•けびの原因にな 〇/ 
0^^。 II を媒回路を 

修理はお買いあげの販売店 傷つけない 
にご連絡ください。 


•普段は、からぶきしてください。 

♦] 年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 


お手入れの手順 


電源プラグを抜いてください。 


〇布にめるま湯を含ませて兩いてください。 

3 台所用中性洗剤をご使用になるとさ 
は必ずうすめてご使用ください。 

洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶさし、 
さらにからぶさしてください。 


お手入れ後の点検 


感電 や乂災などの発生を防ぐた 
め、次の点、検をしてください。 

♦ 電源プラグに異常な発熱などびありま 
せんか？ 

♦電源プラグをコンセントにしっかり差 
し込みましたか？ 

♦わしご不審な点びありましたら、すぐ 
にお買いあげの販売店または東芝家電 
修理ご相談センターにご連絡ください。 


お願い 

♦みびさ粉、粉せっけん、アルコール 
(エタノール.メチルアルコールな 
ど）、ベンジン、シンナー、酸、アル 
カリ、ワックス、石油、熱湯、たね 
しなどは使わないでください。 
(プラスチック部品び割れたり、 


水洗いずる部品 
冷蔵室 

♦透明棚 

•チルドルーム天井板 
♦チルドケース 
•ル物ポケット 
•卵/フリーポケット 
•チューブスタンド 
♦ダブルボトルポケッ 
•卵ケース 


野菜室 

♦野菜容器 


冷凍室 

♦スライドケース 
♦ストック容器 
♦アイスボックス 
♦製氷皿 
• 製氷皿店、た 


ほこりを取る所（年1回程鼠 
前面グリル 





塗装面を傷めます） 

♦化学ぞ5さんをご使用の際は、その 
注意書に従ってください。 

♦食用油び付いたときは、すぐに而き 
とってください。 


手前に引いてはずして、水 
洗いして < ださい。 
取り付けは正面から押し込 
んで < ださい。 
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么警告 

C お手入れのときは、電 
源プラグを抜< 

プラグを感電やけびの原因になり 
®< ます。手びめれていると 
さは、よ<店\いてから電 
源プラグを抜さ差しして 
ください。 


か!5ぶをずる所 
操作パネル 



運搬•据えつけ•お手入れのときに背面-側面などの冷媒回路を傷つけなし、 

傷ついた場合、冷媒びもれ出し、発火•爆発の原因になります。 

傷ついた場合は下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談 
センター (M 01 20-1 048-41) にご連絡ください。 

1. 窓を開けて室内の換気を充分に行う。（換気扇を使用しないでください。） 

2. 火気や電気製品の使用を避ける。 
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おかしいなと思った 6 

お調べください 


このよラなとを 

説 明 

全く冷えない 

• 電源プラグび抜けていませんか？ 

•ヒューズやブレーカーび切れていませんか？ 

♦停電ではありませんか？ 

よく冷えない 

♦温度調節び「弱」側になっていませんか？ 

♦食品を詰めすざたり、半ドアになっていませんか？ 

♦ ドアをひんぱんに開けたり、熱いわのや一度に多量の食品を入れていませんか？ 

• 直射日光びあたったり、そばにガステーブルやス1-ーブびありませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲にすさ間びありますか？ 

♦冷凍食品び冷凍室の奥に落ちたり、ドアに食品の袋などびはさまって、ド 
アにすさ間びでさていませんか？ 

• 夏場の特に暑い時期ではありませんか？ i 

特に冷蔵庫の周囲温度び高いとさには、冷却力び低下し、アイスク U —ム1 
び柔らかくなることびあります。 1 

• 運転開始直後ではありませんか？ 

• ドアを長時間開け放していませんか？ 

冷蔵室- チル ド ルームの 
食品が凍結ず る 

♦温度調節び「強」側になっていませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲温度び日む(下ではありませんか？ 

• 水分び多い食品を冷蔵室の奥やチルドルームに入れていませんか？ 

ガタガタ、ゴトゴトとい 5 
音がずる 

• 床はしっかりしていますか？ 

• 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などび落ちていませんか？ 

• 冷蔵庫びガタついたり、周囲の壁に触れていませんか？ 

• 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音びやや大さくなります 
び、異常ではありません。 

庫內か 5 音（ピシッ）がする 

♦温度変化により、部品びさしむ音です。 

ヒューンという音がする 

♦ ドアを開閉したとさや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生 
する冷却用ファンの音で、異常ではありません。 

水が流れるような音や沸騰ずる 
ような音（ボコボコ)、肉を焼く 
ような音（ジュッ）がずる 

• 冷却装置内を流れる;令媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運 
転停止後も、音びすることびあります。 

冷蔵庫の外側に露が付く 

• 特に湿度び高いとさに露び付くことびあります。 

• 食品を詰めすざたとさなど、半ドアになると露び付くことびあります。 

露び付いたとさは、乾いた布でふさとってください。 

冷蔵庫の内側に露び付く 

♦ ドアをひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 

•半ドアに なって いませんか？ 

• 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか？ 

露び付いたとさは、乾いた布でふさとってください。 

冷ま室の内側に露や氷が付< 

•半ドアに なって いませんか？ 

野菜室に露が付 < 

•半ドアに なって いませんか？ 

• 野菜室は湿度を高く保っているため、露び付くことびあります。 

露び付いたとさは、乾いた布でふさとってください。 

ドアを閉めるとほかの扉が一瞬開く 

• ドアを閉めるとさの風圧を逃びすためです。 

ドアを開けるのが重い 

• ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようとすると、ドアび開かなかったり、 
重く感じることびあります。これは庫内に入った空気び急に冷やされて、 
圧力び一時的に庫外より低くなるためです。 


このよラなとを 

説 明 

水が庫内 • 巧にあふれる 

• 製氷皿に水び入ったまま冷蔵庫を移動-運搬していませんか？ 

♦ 蒸発皿の水びこぼれたのではありませんか？ （18 ページ） 

庫内のにおいが気になる 

• においの強い食品をむさ出しで入れていませんか？ 

• 野菜室は密閉構造になっているため、脱臭効果びおよびません。 1 


(上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談 
センターにご相談ください。 


冷蔵庫の周囲が熱くなる 

冷蔵庫の周囲には、図のよラに放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が付く 
のを防止しています。 

お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、 
庫内の食品には影響ありません。 


こんなとさには 

庫内なを交換ずるとき 



A 警告 

C 庫内'打を交換するときは、電源プ 
ラグを抜く 

プラグを抜かずに行うと、感電の原因になります。 
抜< 


1電源プラグを抜さ、透明棚 
を取り出ず。 （12 ページ） 


2庫内なカバーの奥の穴に指 
を入れ、手前下に引を、庫 
内なカバーをはずず。 


庫内好 カバー 



3 左側のレバーを手前に引き 
なげら 、ソケットの左側を 
上に巧す。 

(左側のレバー上部にある 
庫内な固定具か5庫内巧が 
はずれます。） 



庫内'打について 

庫内灯の電球はソケットと 
一体になっています。庫内 
灯を交換するとさは電球を 
回さないで < ださい。 


5ソケットを持ち、コネクタ 
一を引っ張って抜く。 



庫内：0を取り付けるときは 

r 交換ずるとき」の逆の順居で。 

♦コネクターは、止まるまで確実にソケットに押し込ん 
で < ださい。 

• レバーでの 操作は不要です。 

♦取り付け完了後、ソケットを上に押し、はずれないこ 
とを確認してください。 


4 ち側のレバーを手前に引さ 
なが5、ソケットを天井に 
当たるまで押してか5、奥 
へ押ず。 

(冷蔵庫本体か5庫内なが 
はずれまず。） 



(庫内抑ま、形名 GR - NF 2 已 6 N をご指定の上、お買 
いあげの販売店でお求めください。） 

















こんなとをには…つづき 


電源プラグを抜いたときやヒューズ•ブレーカーが切れたとき 

♦ すぐに入れますと圧縮機にむりびかかり、故障の原因になります。 

已分上待つてから入れてください。 


停電したとを 

• 扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。 
(庫内の温度び高くなる） 



長期間使わないとを 

• 庫内を掃除し、製氷皿の氷や水を捨て2〜3曰間ドアを開けて乾燥させてください。 
(かびやにおいを防ぐため。） 



移動•運搬をずるとを 


1庫内の食品を取り出ず。 

2電源プラグを抜く。 

3前面グリルをはずし、2人上で運搬ずる。 

前後の移動は、冷蔵庫を後方に少し傾けてください。キャスター（車輪）び付い 
ています。 

• 冷蔵庫を移動-運搬ずるときは、通路に保護シートなどを敷いてか5行ってくださし、。 
冷蔵庫内部の蒸発皿（外部か5見えません）に水が残っていると、移動•運搬時に水 
が巧面にこぼれることがありまず。 

• 冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、八ンドルやドアを持たないでください。 
冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。 



階段の踊り場などで向をを変えたいとを 

一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆっくりと押して回す。 
(傷のつきやすい床では保護用の板などを敷く） 


転居のとさ 

♦横積みしないでください。（圧縮機の故障の原因) 


♦已 0/60 HZ 共用です。（周波数の切換えは不要) 
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仕様 

•定格内容積のく >内は食品収納スペースの目安でず。 



付属品 

透明棚（上）……1 

チューブスタンド…1 

透明棚（下）……1 

ストック容器……1 

チルドルーム天井板…1 

スライドケース…1 

チルドケース……1 

製氷皿 . 1 

卵/フ IJ ーポケット…1 

製氷皿而た . 1 

卵ケース . 1 

アイスボックス…1 

ル物ポケット……1 

野菜容器 . 1 

ダブルボトルポケット…] 

前面グリル . 1 


冷凍室（フリーザー）の性能について 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は OEEl (フオースター）でず。 
•冷凍室の性能 

日本工業規格 ( JISC 9607) に定められた方法で試験し 
たとさの冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって、 
表 TJX しております。 


言己 号 

HE 3 フォースター 

冷凍負荷温度（食品温度） 

-1 8で (下 

冷凍食品貯蔵期間の目安 

約3力月 


•冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

• JIS の試験方法は次のとおりでず。 

(1) 冷蔵室内温度び、日む1;^下とならなぃ範囲で最ゎ低ぃ温度になるょぅに温度調節位置を調節して試験します。 


(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は1曰〜3ぴ C の範囲を基準としています。 


口)冷凍室有効内容積1 00 L 当り4.己 k 呂の食品を24時間 iU 内に一1が CiU 下に冷凍できる冷凍室をフオースター室としています。 


冷蔵庫の消費電力量について 


冷蔵庫の消費電力量は、従来 JIS C 
9607の消費電力量試験ち法により 
測定し表示してきましたび、1999年 
3月から JIS C 98日1の消費電力量 
試験ち法による表示に変更しました。 
また、冷蔵庫の消費電力量は季節に 
より変化することからその表示は従 
来の「1力月当たり」から「年間」の値 
に変更されました。 


消費電力量の測定基準 (JIS C 9801) 


種類 

历ホ:日梓 扉開閉周囲温度 

庫の/皿度 回数 と湿度 

消費電力量の表示 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵室 日。 C 1 U 下2日回/日 


「ス IJ - スタ-"フォ-スタ H 機種 

冷凍室一18でじ(下 8回/曰 2曰 。 C 

年間消費電力量 kWh / 年） 

冷蔵庫 

冷蔵室 日。 cm 下2曰回/日70±曰％ 

二 W 2 已 X 36 曰曰/年 

冷凍庫 

冷凍室一18たじ(下 8回/曰 



★消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開 

\N 己己： 

備考 

閉頻度そして新しく入れる食品の温度- 

周囲温度 2 日ででの 1 曰当り 


量などによって変化しまず。 

の消費電力量 （ kWh / 日） 
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保証と アフターサービス 


ご不明な点や修理に関するご相談は 

修理に関するご相談な S びに、お取り扱い-お手入れに関するご不明な点は お買いあばの販売店にご相談くだをい。 

新製品などの商品選び、 

お取り扱い-お手入れち法などのご相談 

東芝家電ご相談センター 
窗0120 -1048-86 

携帯電話- PHS からのご利用は 03-3426-1048 
FAX 03-342 已 -21 01 (36 已曰： 8:00〜20:00受付） 


ご転居されたり、ご贈答品などで 
販売店に修理のご相談がでさない場合 

東芝家電修理ご相談センター 
函0120 -1048-41 

携帯電話- PHS からのご利用は 

開本地区 (ill： 胃、） 044-543-0220 

西日本地区 （ 上記Iソ外 ） 06-日440 -44 11 


365 . 


、24 


間 


※電話受付： 3目己曰- 24時間受け付けます。 

※フリーダイヤルは、携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 

保証書（別添） 

補修用性能部品の保有期間 


>この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付 
してお0ます。 

>保証書は、必ず「お買いあげ曰-販売店名」 
などの記入をお確かめのラえ、販売店から受 
け取っていただを内容をよくお読みの後、大 
切に保管してください。 

>保証期間はお買いあげの曰か61年間です。 
ただし、冷凍サイクル（圧縮機-凝縮器-冷却 
器）*冷却器用フアン*冷却器用フアンモータ 
一につ いては 5 年間です。 

修理を依頼されるとをは 


>冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 

け甫修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


>修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社に 
て弓 I さ取らせていたださます。 

>修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあり 
ます。 


出張修理 


16ページにしたびって調べていたださ、なお異常びあるとさは、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連 
絡ください。修理は専門の技術び必要です。また、 食品の補償など製品修理 m 外の責はご容赦ください。 


■ご連絡いただきたい内容 


1品 る 

東芝冷凍冷蔵庫 

形 名 

GR - NF 2 己 6 N 

お買いあげ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等ち合わせてお知らせ 
<ださい。 

お 名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買いあげの販売店名を記入されてお<と便利です。 

TEL . 


■保証期間中は 

保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていたださます。 
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場合は 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料で修理させてい 
たださます。 

■修理料金の仕組み 


修理料金は技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


廃棄時のお願い 

2日日1年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化な 
ど料金 0 J サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 

口 

愛情点検 

V_ 

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形びある。 
このような症:!犬は ♦焦げくさい臭いびする。 

ありませんか。 •冷蔵庫床面にいつも水び溜まっている。 

♦ビ IJ ビ IJ と電気を感じる。 

♦その他の異常や故障びある。 

故障や事故防止のため、電 
ごが™ 源プラグをコン t ントか5 

抜いて、必ずお買いあげの 
f 販売店に点検-修理をご相 

談ください。 

J 


ままコ：；シユ -7 で-ヴみ:;ブ巧巧きせ 

家電事業部 

2〇 干101-0021東京都千代田区外ネ申田 2-2-1 已（東芝昌平坂ビル） 己 HWM-A 


必ずお読みください 


東芝冷凍冷蔵庫取扱説明書空- NF 2 结 N 






